kiegeszito 
megjegyzesek 



Ez a fajl az alabbi temakorokhoz kapcsolodo legfrissebb informaciokat tartalmazza: 

A kivetito rogzitese a mennyezetre 1 

A kivetito alapbealHtasainak visszaalHtasa 1 

A legujabb kiegeszito megjegyzeseket a w ww.hp .com/ support cimen elerheto tamogato 
webhelyen talalja. 


A kivetito rogzitese a mennyezetre 

Amennyiben a kivetitot a mennyezetre kivanja szereini, hasznaija a HP plafonraszerelo keszletet, 
vagy olyan egyedi rogzitoelemet, amely a kivetito teljes kesziilekhazat rogziti. Tilos a kivetitot 
csak az allvany rogzitolyukat hasznalva fejjel lefele felfiiggeszteni, mivel egyetlen csavar nem 
nyujthat biztonsagos es stabil rogzitest. 

A kivetito alapbeallitasainak visszaallitasa 

Amennyiben a kivetito beallitasai teljesen helytelenek, es nem sikeriil helyesbiteni oket, 
visszaallithatja a gyari alapbeallitasokat. Ehhez 6t masodpercig tartsa lenyomva a kivetito alabbi 
gombjait (elofordulhat, hogy a felhasznaloi kezikonyvben hibasan vannak megadva a gombok): 

le + fel + jobbra 
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